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Mr. Marth , Ephemeris for 


566 Mr. Marth , Ephemeris for 8, 

This ephemeris is a continuation of that for the preceding 
apparition of Jupiter , published in the May number of 1893, 
no alteration having been made in the assumed elements. But 
a column has been added giving the brightness of the planet 
expressed in star magnitudes, the brightness at mean opposition 
being assumed to be — 2 m *233 according to Professor G. Muller’s 
determination, and the defect of illumination being allowed for 
by adding +5 log sec. \ (A-L). 

The following is a list of Greenwich mean times when the 
zero-meridian in the assumed two systems of longitudes will pass 
the middle of the illuminated disc : 
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1. 

II. 
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11. 


(877°-9°) 

(87o°-27) 
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13 21*8 

18 38-9 


21392 

21 197 

12 

9 2*8 

14 30'2 

15 

17 20-2 

17 hi 


18 53*3 

24 25*9 

16 

13 i-3 

13 2-5 

13 

14 34*2 

10 21*5 


22 51-8 

22 58 2 


24 247 

20 17*2 

17 

18 32*8 

18 49 6 

14 

10 15*2 

16 85 

18 

14 139 

14 410 

15 

5 56*1 

II 59-8 

19 

0 4*4 

0 367 


15 46-6 

21 55’4 


19 45’4 

20 28*1 

16 

11 275 

17 467 

20 

15 26-5 

16 195 

17 

7 8-5 

13 38-0 

21 

11 7S 

12 109 


16 59 0 

23 337 


20 58*0 

22 66 

18 

12 39*9 

9 29 3 

22 

16 39-0 

17 5 79 


22 30*3 

19 25-0 

23 

12 20*1 

13 49*3 

19 

8 20-8 

15 16-2 


22 10*6 

23 45*0 


18 113 

25 n*9 

24 

17 51*6 

19 36-4 

20 

13 52 2 

11 75 

25 

13 32 6 

15 27-8 


23 427 

21 3*2 

26 

19 4*1 

21 148 

21 

9 33* 1 

6 58 8 

27 

14 451 

17 6*2 


19 23 6 

16 54*4 

28 

10 26*1 

12 57*5 

22 

*5 4*5 

T2 457 


20 16*6 

22 53*2 


24 55*0 

22 414 

29 

15 57 6 

18 44 6 

23 

10 45'4 

8 37-o 

30 

11 386 

H 35 9 


20 35*9 

18 32 6 


21 29*1 

24 316 

24 

6 264 

14 23*9 

Oct. 1 

17 10*1 

20 23*0 


16 16*8 

24 i9‘5 

2 

12 51*1 

16 14*3 

25 

11 57 7 

10 15*2 

3 

8 32-1 

12 56 


-1 48-2 

20 108 


l8 22*6 

22 13 


17 291 

l6 2*1 

4 

14 3*6 

17 52-6 

27 

13 100 

11 533 

5 

9 44’6 

13 44*0 


23 0*4 

21 48-9 


i9 35’ 1 

23 397 

28 

8 50*9 

7 44-6 

6 

15 16-0 

19 310 


18 413 

17 40-2 

7 

10 57 0 

t$ 22 3 

29 

14 22*2 

13 31-5 

8 

16 28*5 

21 93 


24 12 7 

23 271 
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i 8 9 4* 

Oct. 30 

Nov. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 7 



Mr . Marth , Ephemeris for 

LIV. 

I. 

rr. 


L 

II. 

(877°’9°) 

(870°-27) 


( 877 ° 9 o) 

(87o°-27) 

h m 

h m 1894. 

h m 

h m 

10 31 

9 227 Nov. 

18 

6 43 0 

10 07 

«9 53'6 

19 183 


16 33 5 

19 56-3 

15 34'S 

15 96 

79 

12 143 

5 519 

11 I5’4 

II 08 


22 47 

15 47-5 

N 

1-1 

Ln 

6 b 

20 56*4 

20 

7 55-i 

11387 

6 56*2 

6 52 0 


17 45’6 

2i 34 3 

16 467 

16 47 7 

21 

13 26 4 

7 29 9 

12 27*6 

12 38 9 


23 r6'8 

17 25-5 

22 18*0 

22 34-5 

22 

9 7’2 

13 166 

00 

CO 

Ui 

8 30*1 


18 57-6 

23 12*2 

17 58 9 

18 25*8 

23 

4 48 0 

9 7’8 

13 39 8 

14 170 


14 38-5 

19 3*4 

23 30*2 

24 12*6 

24 

10 193 

*4 53*6 

9 20 6 

10 8*2 


20 9 7 

24 49 2 

19 hi 

K> 

0 

OJ 

do 

25 

6 0*1 

10 45*8 

5 i*5 

5 59*4 


15 50 5 

20 41-4 

14 519 

15 55 0 

26 

11 314 

6 36-9 

10 32 8 

11 46*3 


21 21-8 

16 32-5 

20 23 3 

21 419 

27 

7 122 

12 237 

6 13 7 

7 37*5 


17 26 

22 197 

16 4*1 

17 33* 1 

28 

12 43‘4 

8 i4’9 

II 45*0 

13 24 3 


22 33 8 

18 10*4 

21 351 

23 i9’9 

29 

8 142 

14 16 

7 25 8 

9 155 


18 4*5 

23 57*2 

17 16-3 

19 Hi 

30 

13 55*4 

9 52-8 

12 57*1 

15 23 


23 45 9 

19 48-4 

22 47-5 

24 57'9 Dec. 

1 

9 363 

5 44'° 

8 38*0 

10 53*5 


19 267 

IS 39'5 

18 28*4 

20 49*1 

2 

5 i7‘i 

11 307 

14 92 

6 447 


x 5 7’5 

21 267 

23 597 

16 40*3 

3 

10 48-3 

7 21’9 

9 50*1 

12 31*5 


20 387 

17 177 

19 40*5 

22 27*1 

4 

6 29-1 

13 8*6 

5 30-9 

8 227 


16 195 

23 42 

15 21*4 

18 183 

5' 

12 0-3 

8 59 8 

II 2*2 

14 9*5 


21 507 

18 55*4 

20 52-6 

24 5 'i 

6 

7 4i*i 

4 5°'9 
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June 1894. physical Observations of Jupiter. 



1. 

11. 


1. 

II. 


( 877 °' 9 o) 

(87o°-27) 


<877° 90) 

(87o°-27) 

1894. 

h m 

h m 

1894. 

h m 

h m 


17 31*5 

14 46 5 

Dec. 12 

II 172 

9 447 

Dec. 7 

13 124 

10 377 


21 7‘6 

19 40 2 


23 2*8 

20 33-3 

13 

6 58 0 

5 35-8 

8 

8 53*2 

6 28 8 


l6 48-4 

is 314 


18 43 6 

16 24’4 

14 

12 29*2 

II 22*6 

9 

4 34*0 

12 15*6 


22 197 

21 l8*2 


14 24*4 

22 II 2 

15 

8 10*1 

7 137 

10 

10 5-2 

8 -8 


ir> 

b 

00 

►M 

17 9*2 


19 55 6 

18 23 

16 

3 S °'9 

3 4*9 

11 

5 46'0 

3 57*9 


*3 413 

13 0*5 


15 36 4 

13 53*5 


23 3*7 

22 56-1 


(To be concluded in the supplementary number .') 


Colonel Cooper '8 Observatory , 

Markree , Collooney , Ireland . 


Errata in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 

Vol . lii . p . 603, line 9 from top, for there read three, 

„ liii. p. 71, insert 28 opposite to 16 31 47. 

„ „ 73, line 29 from top, for 1375 read 1395. 

„ „ 341, at foot of page, for + oread + 07. 

„ „ 369, opposite to 7 Virginia,/or 12 56 read 12 36. 

» „ 370 „ „ „ 12 56 „ 12 36. 

,, „ 371, opposite to Ref. No. 39, delete 1, 2. 

:» ,* 372 „ „ „ 64,/or 2 41 E read 2 46 E. 

„ „ 501, lowest line, for 1*3 read 61*3. 

, v liv. p. 33, line 23 from top, for filing read filmy, 

„ „ 123, line 16 from top, under Position Angle insert and delete 

" under No. of Obs. 

„ „ 123, line 30 from top, for 2o6"*8 read 2o6 0, 8. 

„ „ 238, line 20 from top, for places read phases. 

J. T. 

1894 April 29. 
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